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a. 664] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945 
No. 664] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ASVINA 4, 1945 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 18 सितम्बर, 2023 


संदर्भ: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (694).---भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम 
(1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न 
अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों 
के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं| 


अनुसूची 
का स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 आई एस 5428 (भाग 3) : 2023 13 सितम्बर आई एस 5428 (भाग 3) : 13 अक्टूबर 
गेज ग्लास -- forts 2023 1985 2023 
भाग 3 भ्रू-विज़न और प्रतिबिंब ग्लास गेज ग्लास के लिए विशिष्टि 
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(दूसरा पुनरीक्षण) भाग 3 थ्रू-विज़न और प्रतिबिंब 
ग्लास 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 5428 (भाग 4) : 2023 13 सितम्बर आई एस 5428 (भाग 4) : 13 अक्टूबर 
गेज ग्लास -- Pato 2023 1985 2023 
भाग 4 वृत्ताकार लक्षक और हल्के गेज ग्लास के लिए विशिष्टि 
ग्लास भाग 4 वृत्ताकार लक्षक और हल्के 
(दूसरा पुनरीक्षण) ग्लास 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 5428 (भाग 5) : 2023 13 सितम्बर आई एस 5428 (भाग 5) : 13 अक्टूबर 
गेज ग्लास — afore 2023 1985 2023 
भाग 5 भाप बॉयलरों के लिए फिटिंग गेज ग्लास के लिए विशिष्टि 
में उपयोग किये जाने वाले पोर्ट गेज भाग 5 भाप बॉयलरों के लिए 
ग्लास फिटिंग में उपयोग किये जाने वाले 
(दूसरा पुनरीक्षण) पोर्ट गेज ग्लास 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 13834 (भाग 3) : 13 सितम्बर आई एस 13834 (भाग 3) : 13 अक्टूबर 
2023/आई एस ओ 4301-3 : 2021 2023 1995/आई एस ओ 4301-3 : 2023 
क्रेन — वर्गीकरण 1993 
भाग 3 टॉवर क्रेन क्रेन -- वर्गीकरण 
(पहला पुनरीक्षण) भाग 3 टॉवर क्रेन 
आई एस 18380 : 2023 13 सितम्बर लागू नहीं लागू नहीं 
घरेलू इथेनॉल रसोई चूल्हा स्थिर और 2023 
हटाने योग्य कनस्तर टाइप -- विशिष्टि 


पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 
[विज्ञापन-ा/4/असा./446/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, 18th September, 2023 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (694).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 
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SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be withdrawal 
withdrawn, if any 
(1) (2) (3) (4 (5) 
IS 5428 (Part 3) : 2023 13 September IS 3426 (Part 3) hae 
G G Specificati 2023 Specification for Gauge 13 October 
auge Glasses — Specification G 
1 T a lasses 2023 
Part 3 Through-Vision and Reflex T ae 
G Part 3 Through-Vision and 
lasses G 
(Second Revision) लि pelea 
(First Revision) 
13 September IS 5428 (Part 4) : 1985 
IS 5428 (Part 4) : 2023 2023 Specification for Gauge 13 October 
2 Gauge Glasses — Specification Glasses 2023 
Part 4 Circular Sight and Light Glasses Part 4 Circular Sight and Light 
(Second Revision) Glasses 
(First Revision) 
IS 5428 (Part 5) : 1985 
IS 5428 (Part 5) : 2023 13 September Specification for Gauge 
Gauge Glasses — Specification ane Rae ee 
3 8 G G ? . Part 5 Port Gauge Glasses as 2023 
Part 5 Port Gauge Glasses as used in 5 ac i for S 
aye for S हि used in Fittings for Steam 
Fittings for Steam Boilers Boil 
(Second Revision) Cae 
(First Revision) 
IS 13834 (Part as 4301-3: 13 ae IS 13834 (Part 3) : 1995/ISO 
C Classificati 4301-3 : 1993 13 October 
ranes — Classification C C Ficati 
4 T C ranes — Classification 2023 
Part 3 Tower Cranes T C 
ee oe Part 3 Tower Cranes 
(First Revision) 
IS 18380 : 2023 13 September 
5 Domestic Ethanol Cookstove with 2023 NA NA 


Fixed and Removable Canister Type — 
Specification 


P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-HI/4/Exty./446/2023-24] 
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